جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 2157 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديريه : الرصافة الثانيه للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية اوروك الاهلية للبنات 







1 | 1421922157001 _| اسماء عودة سباهي محمد 00 |0 50 | 50 | 36 | 50 | مل | 0 
2 | 1421922157002 _| اية صلاح مهدي فرج 0 | 50 | 42 | 36 | 50 | مل | 0 
3 | 1421922157003 _| زينب عبد الرزاق جبر عبد ا | 50 | 50 | 35 | 50 | مسل | 0 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


